W smutku pogrążona rodzina zawia- 
damia Krewnych i Znajomych, że 


ROZALIA z Pinelesów HILLEL 


zmarła dnia 26 Stycznia 1901 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Kra- 
kowie przy ul. Niecałej Nr. 3, o godzinie 
4-tej popołudniu. 


Dr. Henryk Hillel, Adela Oraczewska 
syn. i Paulina Landau 
corks. 


Kraków. w Styczniu 1901. 


